HP Pavilion t490.fr Photosmart PC 





Intel® Pentium® 4 - 3.00EGHz Avec technologie HT 
Microsoft® Windows® XP Home Edition 
1 Go SDRAM DDR 400 MHz 

240Go (2 x 1 20Go) Disque dur Ultra DMA (7200 tours/min) 

ATI RADEON™ 9600 

256 Mo de memoire video 

Lecteur de DVD 1 6x maxi. 

Graveur de DVD HP +R/+RW 8x 

Wireless LAN 802.1 lb/g 

Interface reseau 10/100BT 

Interface FireWire IEEE 1 394 

Lecteur de carte memoire 8 en 1 

Clavier et souris sans fil 




HP Pavilion t490.fr Photosmart PC 



HP recommande Microsoft® Windows® XP 



Processeurs 


Intel® Pentium® 4 - 3.00EGHz 


Garantie 


1 an, reprise et retour, pieces et main-d'oeuvre 




Avec technologie HT 




Une extension de garantie de 2 ans 




Jeu de composants Intel® i848P 




supplementaires est disponible. 




800MHz Frequence de bus 




Pour plus d'informations : 




1024 Ko de memoire cache de niveau 2 




www.hp.com/fr/extension-garantie 



Systeme d'exploitation 



Memoire 



Stockage 



Communication 



Video 



Emissions sonores 



Accessoires 



Connecteurs & evolutivite 



Microsoft® Windows® XP Home Edition 



Logiciels 



1 Go SDRAM DDR 400 MHz 



2 sup ports DIMM 
Memoire max. : 2Go 



240Go (2 x 1 20Go) Disque dur Ultra DMA (7200 
tours/ min) 



dont 5Go environ reserves au systeme de restauration 
Lecteur de DVD 16x maxi. 
Graveur de DVD HP +R/+RW 8x 



Disquette 3,5 pouces 1,44 Mo 



Lecteur de carte memoire 8 en 1 



Modem compatible V92 
Interface reseau 10/100BT 
Wireless LAN 802.1 lb/g 



ATI RADEON™ 9600 



256 Mo de memoire video 



Son surround 6 canaux 

(Haut-parleurs fournis avec les ecrans) 



Clavier et souris sans fil 

Ecrans (disponibles en option) 

HP v72 1 7" CRT avec haut-parleurs externes 

HP Pavilion fl903 19" LCD avec haut-parleurs 

externes 

HP Pavilion fl723 17" LCD avec haut-parleurs 
integres 

HP Pavilion f 1 523 15" LCD avec haut-parleurs 
integres 



Support pour station d'accueil pour appareil photo 
numerique 



5 baies (libre : 1 x 3.5" interne) 
1 AGP 



3 emplacements pour cartes format PCI (dont 1 
libre) 



6 ports USB 2.0 (2 en face avant) 
2 ports Firewire IEEE 1394 (1 en face avant) 
1 port parallele 
1 port serie 
Audio en facade 



Sortie TV 


Informations complementaires 


P/N : DTI 80A #ABF 




UPC/EAN code : 


8 29160-13742 1 




Poids : 


18 kg 






21 kg emballe 




Dimensions: 


381 x 191 x410 mm 



590 x 492 x 305 mm 
emballe 



Microsoft® Works Suite 2004: 

Microsoft® Word 2002 

Microsoft® Works 7.0 

Microsoft® AutoRoute 2004 

Microsoft® Encarta® Encyclopedia Standard 

2004 

Microsoft® Money 2004 

Microsoft® Picture It!® Photo Premium 9 





Microsoft® Internet Explorer 6.0 




Microsoft® Outlook® Express 




Adobe® Acrobat Reader 6.0 




Sonic™ RecordNow CD/DVD 6 




Microsoft MovieMaker 2 




HP Image Zone 




InterVideo WinDVD avec lecture Dolby 




Digital 


ArcSoft ShowBiz® DVD 




Offre speciale : pour connaTtre les titres 




disponibles d prix reduit, consultez : 




www.mysoftwarechoice.com 


Internet & Services en 


Connexion facile d Internet avec les 


Ligne 


principaux fournisseurs d'acces 


Service & Assistance 


Guide de I'utilisateur en ligne pour HP 




Pavilion 




Aide HP 




Partition de restauration du PC HP 




Pavilion (possibility de restaurer 




separement le systeme, les applications 




et les pilotes) 




Option de reaffectation de la partition 




de restauration 




Outil de creation de CD/DVD de 




restauration 




Symantec™ Norton Personal Firewall™ 




2003 
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